乃スフアンヒータ 


取扱説明書 


140-5703 型 
型番 140-571 3型 
140-5723 型 


型式名 R 己 - J 4 白曰1 NP - 1•呂 

0 除菌イスン 

ブラブマクラスターイオン®じよる空気穿化 


麵 


室内でガス機器をお使いの際には、 
換気に十分を意してください。 


換気が S し、死 n 事故にいたるおそれびあります。 

ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガスフアンヒーターをお買い上げいただき 
まして、ありびとうございまず。 

ちご使用になる前にこの取扱説明書をお読みいただを 
ま全に正しくお使いください。 

馨この取扱説明書の裏表紙が保証書になっていまず。 

内容をご確認のうえ、大切にな管してください。 

® 取扱説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店、 
またはもよりの大阪ガスにて再購入してください。 

をこの機器は国内専用でずので、おかで使用しないで 
<ださい。 

をこの機器は家庭用でずので、業務用のような使い方 
をされまずと著しく寿命が縮まりまず。 

5；商品にはシヤ ---- プ株式会社のプ5ズマク5スタ…技術を搭載し —‘' 



を < じ 


機能と特援 • 


; V 穿•致巧〇< ださい） 


各部のなまえとはた6を 


設置と接続••… 
現在時刻の設定 


暖房のしかた 


饌利な使いかた- 


おはよラタイマー運転を行ラ(暖房) . 25 

おはよラタイマ…運転を解除する . 26 

おやすみタイマー運転を行う(暖房) . 27 

おやすみタイマー運転を辭除する . 28 

おやすみとおはようの組み合せ運転を行う順房)•…ぷ 

スイッチを□ックする「□ック機能」 . 30 

エコ運転を行ラ(暖房) . 31 

エコ運転を解除する . 31 

音声お知らせ機能の音量を切り換える . 32 

温風の向きを変える「スイーベル機構」 . 36 


曰菌の点検とお手入れ . 37 

故障かな？と思った5 . 42 

安全装置び作動したとさの処置 . 45 


ご参寒に- 


保管とアフターサービス’ 

仕様-寸法図 . 

保記書 . 


.…- 47 
..…49 


V 大酷似 
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便利な使いかた 


暖かし值 g 屋でお目覚め、暖かくしておやずみ 


おはぶう、おやずみタイマ…■運聽 


デジタル表示のおはようタィマ- 


9 25•呂臣 *29 ぺージ 


おやすみタイマ…のセットで、護かい部屋でおや 
ずみになれます。 （60 分/45分/30分/1已分の 
いずれかを選す尺でをまず。） 

画喔 巧〜29ぺージ 


お-了様のいたず5を防止 


D ツク機能 


暖房運転スイツずおよびイオン運転スイツチの 
停止操作な外は操作でさなくな D 、お子様の 
いたずらなどを防止することびでをます。 


誰にでをわかりやすい 

音声お知るせ機能 

スイツチを操作したときや、安全装置び作動した 
とさなどに、報知音や音声でお知らせしまず。 

吕ミ〜3艮ぺージ 


イオン運転機能 


プ5スイオンとマイナスイオンをほぼ同数お部屋に放出し、 
空気中に浮遊する「カビ菌 j を減少させます。 

運転中はわずかに「ジー1音び聞こえる場合びあ0まず。 
(すでに壁面などに生えたカビを除去ずることはできません。） 







































安を-お手入れ 



エアフイルタ…のほこり詰まりをお知6せずる 


換気の時期をお知！5せずる 


フィルター攝餘サイン表を機能(暖房) 


エアフイルターにほこり 
び詰まると、フイルター 
掃除サインの赤色点滅 
と音声で、エアフィルタ 
一のお掃除時期をお巧 
らせします。 

(霞房運転の場合） 


径亞因な^ 39ぺージ 
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換気お知5せ機能 




1時間連続して讀房運転すると、 
換気サインの赤色点滅と音声 
で、換気な娘要なことをお知らせ 
します。 

2呂ベージ 



ちしちのために 


安全装! 


ご使用中、下記の安全装置び万一の事故を未然に 
防ぎます。 


消し忘れたときに 


8時闊自動消义鱗熊 


消し忘れを防ぐために暖房運転開始後8時間で 
自動消义しずず。 


雜不完全燃焼防止装置 
巧過電流防止装置 
雜立消えまを装置 
巧停頸時安全装置 
廢スイッチ回路ま全装置 
敏8時間自動消义機能 


參過熱防止装置 
(ヴ — S スタ） 
♦過熱防止装置 

(温度ヒュ…ズ） 
♦乾倒時ガス遮断装置 


(なをの ち • 46ぺ—ジ 


哀ミ上のご就 


^ がずお巧りくだをい 


この機器をま全に正しくお使いいただくために、ご使用の前に「安全上のごを意」を必ずお読みください。 


\ 心'咬、、'、、 

ガス漏れに舞づいたときは 


カス漏れ跨の処證) 


义気禁止 


ガス漏れに気ヴいたときはガスを社（供給業ち）の 
処置び終わるまでの間、飽础こ义をつけたり、電気器具 
(換気扇その他）のスイッチの入•切や電源プラグの 
抜き差しおよび周辺の電話を使用しない。 

炎や义巧で引义し、爆発事故を起こすことび 
あります。 



①ずぐに使用をやゆ、ガス捨と 
メーターのガス柱を閉じる。！11 
つまみのないガスおの 
場 S ま、ガスをか6 
ガスコードをがず C 


⑤窓や戸を開けガスを 
► がへ出ず。 11! 


③がに出て、もよりのガスを社 
> (供給業者)に連絕ずる。 





この取扱説明書および製品への表をでは製品を正しくお使いいただ去、お客様や他の人々への 
危善や財産への損喜を未然に防止するたゆに、いろいろな給表示をしていまず。 

その表示と意味は次のようになっていまず。内容をよく理解してか5本文をお読みください。 


表 示 


A 危険 

この羡をを無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡-靈傷を貸う盾険、 

または义災の盾横が差し迫って生じることが想、定される内容をおしていまず。 

A 醫告 

この表ちを無視して誤った取り扱いをずると、人び死亡-重傷を負う可能性、 

または义巧の可能性び想定される内容を示していまず。 

么を意 

この表ちを無視して誤った取り扱いをずると、人び傷害を負う可能性や物的損害 
のみの発生が想定される内容をちしていまず。 


絵表示について巧のような意巧があります。 

A 必 AA ®( S ®® 戀©运© 

…般的な图蘭物ま意高温注意指を挟まれ…般的な分解禁止乂気禁止城れ手禁止水成れ禁止がず行-3 電源プラグを換気必要 

危険•警告•注意 ないようま意 禁止 コンたント故损ブ 




姻 


安全上のごを意(おずお守りください】 


お部屋のガスお（例) 



























































































安全上のごを意(おずお守りください】 


























































異常時には 


〇 点义しない場をや使用中に異常な燃焼•異常な臭気‘異常音- 
異常な温廈が感じ6れた場合、または使用途中で消义ずる 
場合は、ただちに使用を中止し、ガスおを閉じる。（つまみ 
のないガス检の場合は、ガス控か6ガスコードをがず。） 

異南を感じたときは、 「故障かな？と思った6」 （42 〜 44 
ページ）および 「安を装置が作動したときの処置 J (4已- 
4日ぺージ）に従ってください。 

上記の姐置をしてち)直らなし)場合は、使用を中止して、お買い 
上げの販売店、またはちよりのガス会社 （1 共給業ち）にご連絡 
<ださい。 



地震、义災など緊急の場合は、ただ 
ちに使用を中止し、ガス栓とメ…夕… 




撥器の修理•改造-が鱗禁止 



修理.改造.分解は高度な専門知識がが要でず。 

お客様ご自身では工具を使用して絶规こ分解したり修理‘改造は行わない。 

—酸化炭素中毒や义災および機器故障の原因にな0ます。 


I 許察電力む上©使用 



の 


コンセントや配線器具の定格を超える使い 
ちや、交流 （ AO 100 V ながで使わない。 

たこ足配線などで指定 
された定格を超えると、 

発熱による火災の原因 
になります。 



〇 


電源プラグの差し込みは根をとまで確実に 
行弓。 

差し込みび不完全な場合、感電•発熱による 
乂巧の原因になりまず。また、いたんだ電源 
ブラグ、緩んだコンセントは使むないでくださ 
い。感電•発熱による义災の原因になります。 


鹽盏締^^^^^ ■ 


節^^^^^^ ■ 


金縷蠢 


〇 


家具や壁.棚など可燃性の部がか6十が 
離して使用ずる。 

义災や機器過熱に . 上方100 cm だ上 
よるやけどの原因 
になります。 



0 


■源コードを切斷して延摂しない。 

機器の設置は、電源コードがコンセントに 
届く範囲内としてください。感電や义災な 
どの原因になります。 ^ 

いたんだ靈源コ…ドは使巧しない。知ち W 
電源コードへ無理な力をかけ 
たり、物をのせたり、たばねて 
使用したじしない。 

感麗や义災などの原因に 
なります。 



觀祕上 


擊源ブ3グのあつかい 

t 麗源フラグは、めれた手でさわ5なし、。 

感電やけびの原因に 終 

な0ます。 ' ' つ参が 



電源フラグにほこりを付着ごせない 
(定期的に清掃ずる。） 

電源プラグのほこり 
などは、麗源プ5グ 
を披さ、乾いた布で 
拭き取ってください。 

載原フラグにほこりび rw \ 
たまると、湿気などで ) 
絶縁不尉こなり、义災^^ ^ 
の原因になりまず。 \ 





、ベ CkK\V'V 、 \\ 、 VVi\Vk 


運穀した家ま移勸しない 

S 選乾したまま持ち運びしない 
ガスコードび折れて異 
萬燃焼の原因になった 
り、 ガスコードの接続 i 

び不完全になり、ガス 
漏れの原因にな0来 
す。また、やけどなどの (( 
原因にわなりまず。 ，-- 


巧遠にごいて 

暖房ながの用途（ホ類の乾燥など）には 
\ ) 使用しない。また、巧類•毛布 •シー■ツ など 
>を機器の上に置いたり、掛けたりしない。 

义災や思わめ事故の ( C ) 
原因になります。 (f 

また、機器の変形や I 

故障の原因にちなり......，！ 


潑下轉にま憲 

- V 棚の下など、落下物 
、 j のおそれのあるとこ 
―グろでは使用しない。 
落下物によっては、 
火災のおそれや、機 
器故障の原因になり 
まず。 


义のついたものを近づけない 

义のついたタバコ•線香などをおづけ 
なぃ。 

—グ引义 して 乂災の原因になるおそれがあり 





























































富温注意 


使用中および使用直綾は、操作部、取っ手 
な州ま高温になつているので手を触れない。 

やけどのおそれび 
ありまず。特に温風 
吹出し□付近、 

エアフイルター■部 
などの高温部 
には触れないで 
<ださい。 



機器にのらない 


(S) 


機器の上に腰かけたり、 
のったじしない。 

けびややけど、機器の 
変形によるガス漏れ、 
不完全燃焼など 
機器故障のおそれび 
あります。 


床觀変哲-変形についてのま憲 



の 


温風欧出し□の前や周圈にものを置いた 
り、機器の後面（エアフイルタ…部）をふさ 
がない。 

機器が過熱し、やけどや機器故置の原因に 
なります。また、床やじゆラたんなどの変 
色やヒビ割れの原 
因になったり 、 U 
f コンなどのプラ 
スチック製品は変 
形-変色のおそれ 
びあります。 



使用中、停霞により機器が停止したり、誤って 
電源プラグを抜いて機器が停止したときは、 
機器の後面（エアフィルタ…部や取っ手部 
分)が高温になっている A 

ので、手を触れない。彦ンゾ \ム=^ 
やけどのおそれ 
びあります。 



還屬砍おし□や砍出しグリルに指を入れない 


A 


回輯物を意 


温風欧出し□や欧出しグリルに指や銷輩 
などを入れない。 

巧流ファンび回転してい， 

ますので、けがややけど、^1 
磯器故障の原因になり 
ます。 

(特にルさなお子様の 
いるご家庭はごを意 
<ださい。） 


指を挟素ない 




指を挟まれ 


台脚と本体のずをまに擋などを入れない。 

回転させたときにけびをずるおそれび 
あ0ます。 




殺を劑、防を剤使用時のま意 


(S) 


嚷室内にくんじょうタイプ(発煙型)の殺虫剤、防虫剤を使う場合は運転をしない。 

機器内部に薬顏成分び蓄積し、その後温風吹出し□から放出されて、健康に良くないことびあります。 
货殺虫剤、防虫剤を機器にかけない。 

機器の樹脂韻び変色したり、ヒビ割れずること が'あ ります。 

雜機器の近くで殺を剤、 P 方を剤を使用しない。 

腐食性ガスの発生により金属びさびたり、機器故霞の原因になります。 


エアフィルタ-"を外して運觀しない 


子供に巧ずる注憲 

かさなお子様び遊んだり、いたず5しない 
よラにを意ずる。 



;ガス栓を類じる 


〇 


が出や 、 mmmmm r ^, 

しないときは、ガス检^一一'^1 
をがず閉じる。 

つまみのないガス检 
の場合は、ガスをか5 
ガスコ…ドを夕!•ず。 お部屋のガスを（例) 



点义.潑义の確認をずる 

使用時の点义、使用後のミ肖义を確認ずる。 


〇 
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じゆうたんの上で使用ずる顯を 

» 毛足の長し化ゆうたんやクッションフロアの上に置く場さは、磯器の重みで巧んでも、の 
じゆラたんの毛足やクッションフロアに直接温風が当たらないように . _ ^ 

機器の下に板などを敷いて使用する。 ^3/ cAja ^ 

じかにじゆうたんやクッションフ□アの上に置くと、じゆうたん’や V 敷き板を^ 

クッションフ□アび温風の熱で変色することびあります。 \''一一 

また、機器の重みでじゆうたんやクッシ司ンフ□アにキズびつくことびあります。ぐ \ 

く、 電気力一■ペット•温水マットの上には設置しない。 

V 機器の重みで電気力—ペット-温水マットび故障する場合びありまず。 

また、電気力一ぺットや温水マツトの熱で機器が正しい制御をしないことびあります: 


特殊な摄所は避ける 


乾燥室-温室-勤植物の飼育室など、特殊 
な場所。ま絶対に使用しない。 

植物び枯れたり^ 

動物び死じする(使.禪寬;だで！ 

r びありま 


潜塞など氷のかかる場所に證靈しない 

お室など高温-多湿の場所や水のかかるお 
それのある場所には設画しない。また、機器 
の上に巧びんや金魚ばちなどを置かない。 

漏電して感電 • 义災の原因にな0ます。 
また、機器故置の原因になります。 


ドアの近くに麗かない 

S ドアの近くに置かない0 I 

機器の転倒や、やけど 1 
などのおそれびありす 
す。 


周騒の防乂猎麗 

へ温風欧出し□の前にギヤラリ術子）を取り 

ソ温度 II 節。び正 

しく行われず 

)A (災の原因に^||| 

なります。 > 3'、^關 


スプレーや化学！鹿を樓用する場所で使わない 

— スプレーや化学靈話を使用ずる場所および 
、1綿ぼこりのをい場所(理•美容院や、メッキ> 
— ^塗装工場など）では使用しない。 

フ□ンガスや塩素系溶顏は、腐を性ガスの 
発生により金属びさびたり、 _gr«_ 

刺激臭や異臭がする原因 
になります。また^-、 "^>4 
健康辖したり、, 
機器故障の願 ^ 

になります。» ^ 


籠 



ミ巧が浮！している場所では使用しない 

機械油や、天ぶ6油など油成分が浮遊して 
いる場所 I し置かない。 

機器の樹脂部びヒビ割れし、破損すること 
びあ0ます。 


A 注意 


水:平なところに設麗ずる 


機器は水平なところ（確実に設置でさる 
ところ》に設置ずる。 

機器び傾くと、転倒したり温風のち向びか 
わ0、温風が当たる部分び変色やヒビ菌れ 
することがあります。 


段差のある床菌に殼置しない 

— 段憲のおる床画に設置しない。 
S.) 温風び当たる部分が ® 

—ゾ変色やヒビ割れずる J 

ことびあります。 ； i ^. ぃ 

^^100醜丄 111^ 



壁に掛けたり、那や台にのせて使用しない 

蟹に掛けたり、机や台にのせて使用しない。 
\1 落でや転倒によりけびの原因になります。 


この機器は塞內燃焼機器のため、気密の高 
gfef しぶ部屋などでは十分に換気ずる。 

壁や天井び結露ずる場合や、 OA 機器など 
に機能障害び生じる場合びあ0まず。 

シ U コンの入った:をのを纔ねない 

機器の近くでヘアスプレーや制汗スプレーな 
\ ) どシリコンの入ったスプレ…生を使わない。 
0^機器内部や温風吹出し□にシリコンの白い 
半分び付着したり、が出したりすることびあ 
ります。また、イオン発生器び故障ずる原因 
にな0ます。 

じゆうたんの藥哲にを藏 


靈に注廳 


雲源ブラグを 
] ンが卜から敵 


靈が鷄をしはじめた6、ずみやかに運転を 
停止して、電源プラグをコンセントから據く。 

雷による一時的な過電流で電子部品を損傷 
することがあります。 —— 

輩源プラグを "N 
( コンセントか5 J 
抜し ノ 



機器に強い風を当てない 


強い風の欧き込む 
ところでは使用し ' 
ない。 f 

炎び風で消える ！ 

ことがち0まず。/^ 


續 


お部屋の空気び巧れているところでは使用しない。 

使用環境によっては温風に巻き込まれたほこり、タバコの煙などにより、 
温風の当たる部分び変色する(ミちれる）ことがあります。 


定期的に （3 シ W ズンに1固程慶）点検整臟（有料）を受ける 

機器内部にほこりがたまつているが態で、そのままお使いになりまずと 
思わめ事故につながるおそれがあります。 
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安全上のごを意(おずお守りください】 










































^ エコ運転中に自動消义してわ憧色は点 
灯しまず。 

^光サインは点な後、約10秒でかし暗く 


指挟みごま慧ラベル 


ガス接,続口 I 電源コード•プラグ 

コードの接続□です 。I 1 AC 10 QV 己 0/60 HZ 用です。 


スイーベル機構(手動)でず。 

※付属のねじでスイーべル機構を固定 
ずることびでをます。 

• 百邑ぺージ 


房運転のモー 


イオン運転、エコ運転、 
をお知らせしまず。 

青色 緑色 

(イオン運転）江コ運 


感温部 


エアフイルタ 

空気中のほこりび機 
入るのを防ぎます。 


源の種類び表 


温風吹出し口 

温風の出□です。 

ただし、温風は吹出し□の全面び 
は出ません。 


]： アフィルターを固定 
ちす。 

40.41ぺ一 



ごを意ラベル 

ご使用上のを意事項び表示してあり 
ます。 

ご使用前に必ずお読みください。 


操作方法ラベル 

暖房運転およびイオン 
運転の操作ち法と注意 
事項が表示してあり 
ます。 



巧フイルター 

イオン運転専用のフィルター 
でず。 

が 4日 • 41ぺ-ジ 


「部のなまえとはたらきをご紹介します, 


ガスフアンヒーターの:, 


泻部のなまえとはたらさ 





































































時魏 / 時間設定スイッチ-ランプ 

時計およびおはよラタイマー運転の時刻-おやずみタイマー運転 
の時間を設定ずるとをに使用します。 

現在時刻を設定するとをに時計ランプ(緑色)び点滅しまず。 

IKa 邸 MS 沪 1 9ぺ—ジ 

おはよラタイマー運転の時刻を設定するとをに、おはよラ時刻 
ランプ(緑色)び点滅します。 。 


おやすみタイマー運転の時間を設定するとをに、おやすみ時間 
ランプ(緑勒び点滅しまず。 呂7ペー' 


現を壁湿/好 


フイルター 掃除ヴイン 

エアフイルターのほこり詰まりをお 
知らせします。(赤色点滅） 


換気サイン 


お部屋の換気び必要なことをお知ら 
せしまず。 

※このランプびホく点滅したら、換 
気扇を回すか、窓を開けるなどし 
て、換気してください。 

巧 EaSElB 贾 ^呂呂ぺージ 

※不完全燃焼防止装置が作動したと 
さにち点滅します。 

I因因 laip 呈® 4百ぺージ 


室逼/時刻/梅！含せ！時刻/詩間設定遮髓/燃焼 


運転燃焼ランプ 


(緑色）暖房運転中およびおはよラ 
タイマー運転の予約中に点 
なします。 

エコ運転の燃焼待機中にわ 
点！なします。 

(赤色）燃焼中に点なします。 


室温/時刻/時間台せスイッチ(ロックスイッチ） 


暖房運較スイッチ 


設定室温-現在時刻-おはよラタイマー運転のセット時刻-おやすみタイマー運 i i 暖房の運転.停止をずる 
転のセット時間を調節ずるスイッチです。 1 i スイッチです。 

また、 学 を同時に押すことにより、 □ック のセットまたは解除びできます 。 i i タイマ—運転の解除をで 

-。。ク惭。し- : ミ I I 

喊典-面由 巧 -Q 〇〇 A OE _ 〇っ A OOa 。 _パ？ ； cl On y 〇 


19*22*2 頁 •27*3 日ページ 


記憶機能 


設定室温•エコ運転の選択•音量の設定•おはよラタイマー運転のセット時刻およびおやすみタイマー運転のセット 
時間は、一度セットずれば記憶されます。電源プラグをコンセントから抜いた場合でも、次回運転ずるときに同じ設 
定状態であれば、あらためてセットずる必要はありません。（ただし、おはよラタイマー運転の待機中に停電や毫源プ 
ラグをコンセントから抜いた場合は、その設定はキャンセルされます。復電時に表示部が 「な Gj を点滅表示します。） 
※□ックについては、8時間な内の停電の場合は復電時に元の状態を記憶しています。8時間を経過して復電された 
ときには□ックは解除されます。電源フラグを8時間じ(上コンセントから抜いたときを□ックは解除されます。 


泻部のなまえとはたらさ 
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蠢、、、、、、、、戦、、、、、、、、、、、、、、、狠 


I おほいになる前の準備 




穀霞と接鏡 


機器をご使用になる前に、次の手順で準備をしてください。 

〇機器を設置する。 

〈設置でさる場所•条件> ‘ 

♦水平で平らな場所 
♦機器前方に機器 
設置面より高い段 
差びない場所 
♦家具や壁•棚など 
可燃性の部分か 
ら千分離れた場所 
(ち図を参照してください。） 

©電源を接続する。^ 

電源プラグをコンセントに確実に 
差し込み接続してください。 


r 補を—、'!ぶ^^^ 

. ||甘 W — 、、、、か、、.，.…..、 





ii 讓磯器の周囲が囲われていると、正しいお部屋の 
iii 龜度が検知でをないことげあります。 

議藥機器の後方び壁に近いと、安全装置が働いて運 
議議15び停止することげあります。 


inniiiii 

i 繼集足の長い 


iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 


) じゅラたんやクッションフ□アの上に 
讚く場合は、機器の重みで沈んでも、じゅうたんの 
難足やクッションフ□アに直接温風が当た6ない 
!をうに機器の下に板などを敦いて使用してくだ 
ごい。温風びじゅうたんやクッションフ□アに 
!動たり、変色するおそれがあります。また、機器の 
i ; 董みでじゆラたんやクッシヨンフ□アにキズげ 
iP くことがあ D ます。 


主意- 

はじめて電源に接続したとさは、この製品が使用でさるガスの種 
類とガスコード専用機器でちることを音苦で1回お知 S せしま 
す。お使いのガスの種類と適合してしぶことを確認してくださし、。 




N ： 都市 ガスに A ’13 A 用の場が ^ LP ガス用の場合 


© 


別売の当社指定のガスコ 
ドを準備する。 


《ガス接続は必ず別売の当社指定のガスコードを使用 
してください。 

ガロイ畑売） un] 




1 iii 麗源プラグをコンセントから巧し足8時間経過 
議議議凌、再度電源プラグをコンセントに差し込んだ 
11111霉合にち、音声でお知 S せします。 

1110111111111111111111111111111111111 
11 i 象 J ス接続は必ず別売の当社指定のガスコードを 
1111敏用する必要びあります。コム管接続など間違 
11111た接続をすると、ガス漏れが生じ、爆発や义災 
1111筋原因になります。 


A 危険コム管 




コム管でつながってもダメ 




し U 下の項目を点検した上で、電源コードおよびガスコードを接続してください。 

覆源ド r •温風吹出し□の前を通したり、機器の下を通さないで < ださい。 
iiiSiliiil ♦ぺットなどびかまないようを意してください。 

議 I 議111議1議 I ♦イスの脚やキヤスター、コマなどで踏まないでください。 

i 議議議 iiii 鑽議 I ♦ ヒビ割れした電源コードは交換びお要ですので、お買い上げの販売店またはちよりの大阪ガスに連絡 
義圓議圓議戀讓！ してください。 


カスコ —h 


♦ ガスコードは機器を取り替える際、または7年程度を目やすに新品とお取り替えください。 

• 継ぎ居して使用しないでください。 

• ヒビ割れたりしてちくなったガスコードは、必ず取り替えてください。 

♦おれたり、ねじれたりしないよラにでさるだけ短く接続してください。 

♦温度の高いところに触れたり、上に物をのせたりしないでください。 

♦化の部屋まで延長したり、壁 • 天井などを通したりしないでください。 

• ぺットなどびかまないようを意してください。 

♦ガス接続□に傷がついたり..異物げ付着するとガス漏れの原因となりますので、ていねいに清潔! 
お取 D 扱いください。また、お使いにならないときは、キャップをガス接続□につけてください。 
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ガスコードの細い方の巧端 
を機器に接続ずる。 


〈機器への取り付け〉 


<取0タル〉 



方向に引っぱる 


が、、、'** •—3 '^^へ\乂\\、、、へ々、、 

\ I rtt AC 々、、、 

11 i 錢器への接続は、ガスコードの細いちを接続 
lillilD て < ださい。 

A 危險 

X 

太いち 
(ガス栓側） 


〇 

細い方 
娘器測） 


m 


ガスコードの太い方の先端 
をコンセントガスおに接続 
する。 


II 誦|»スコードおよび機器の接続□にごみなどの 
111物がないことを確認して確実に接続して 
iilic ださい。 

11|類ス接続□には、輸送 • 保管時におけるごみ 
I 議 ill 入防止のためキャップびついてい获ず。 f . 

麗筆繁熟くさないように大巧にな管してください。 b 

に 

ummumimmumuMMimu | 

11 ii 讚3スおの接続部は2種類あります。ガス栓のの 
I 議 1; 畿続部の形状を確認してください。 董 



お部屋のガス检（例) 


誤「カチッ」と音びずるまで義し込む 
災引つぱつてを抜けないことを確認する 
ガス栓につまみがついている場合は 
つまみを全開にずる 



接続完了 


、 - 一-’ \赤い線 

i 鑛麵韓 ; i::. 専巧プラグ ( 別売 ) が必要です。 

iiilil ； くわしぐまお買い上だの販売店、またはをよりの 

画!繼 ガス会社 ( 供給業着 ) へお問し • 、合わせください。 

mmmimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii 

イーべル機構付なので、ガスコードと電源 
ドはかしたるませてご使用ください。 

3 資ぺ一■ジ 


「カチッ j と音び 
ずるまで差し込む 


ガス接続己 

( ガス接続日は向きを変えることができまず。） 



す-るまで差識 
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現额ま魏の穀定 


表示部に表おされる時刻(午前/午後、時間、分)を設定します。現在時刻の設定は、おはよラタイマー運転を 
する場合に必要です。 



表示部、…' 

f ::一:-- J 

•ちな .か ■■■<■■ 、•'. ^ 

Trr . y * 可** 

…時計ランプ 


ミ 1 ミミ！ ミ、、ミ ’ 



講顯;議顔黨議器瓣纖議1驚; i ; 議ミ議!; i ; 議 i ミ i ; li 議 ii 議;;;議 

-し•こ、でもし— 

…時刻/時間 
設定スイッチ 





〈例>現在時刻を r 午前10時35分 J 


〇 


時刻/時間設定 


を押ず。 


「ピッ」と音びするまで巧します。 

時計ランプ点滅。 

表示部にが点滅表示されます。 
(ネリめてお使いのとを） 


rm F 、、: 

、、丄巧—、傷—'山 

iHi 浸回目な降設定する場合は、記憶している現在 
1111驗刻が点滅表示されます。 


を押し、現在時刻 
を設定する。 

♦ L : 三.]を1回押す：1分進む。 

を押し続ける：違続して進む。 

♦ を]回巧す：1分戻る。 

をこ^こ^を押し続ける：連続して戻る。 

♦ を連続して巧し続け「00」分になった 
とを、時間の巧び1時間ずつ進みまず。 

を連続して押し続け 「巧り」 分になった 
とを、時間の巧び1時間ずつ戻ります。 
l ； Lh の操作で「午前10:35」に合せまず。 


ふ'、'、;桌一' 


：^»s*：：：：：：：*社:::::::::::::::::::が::;:;:;:;:::奸::::::::が.:.:.:.:.:•:.:.:::’: 

:中た中たこ心:::;3こジジ=こく -K くく •:•こ心乂•こ•:•こなむ小: 

P 接:]を巧し続けて件前 10:00 J でいったん 
廣を離し、再度に;を巧しなおして「午前 
す日:3引に合せます。同時に「午前10時3巳分 
資砂」から時刻のカウントがスタートします。 
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© 


時刻/時間設定 


を3回押す。 


「ヒ.ツ」こ音打'ずなまで巧します。。回） 

時計ランプ消な。 

(綻10秒後 I こ表示部びかし暗くなります。） 

設患酱湿/時 現な壁蟲/巧 


が、、'、*# r \AW\VV、 へ、 N 、 

々 だ AA 、 、、、、、 

、一 I ホ A 4— 、w 々、 

111 li 在時刻の設定は停止中於がに、暖房運転中 
画！ 11費イオン運転中でわセツトでさます。 

111暖房運転中に現在時刻を設定した場合には、 
議議髮蒙お部は約1〇秘後に設定室温と現在室温表示 
讓 ilil こ切り換わります。 



じ(上で現在時刻の設定は完了です。 


>この商品には、停電後を正萬に時計機能を働かせることびできる8時間バックアップ機能が付いています。停電や電源 
プラグをコンセントから抜いてわ、8時間じ(内であれば時刻を設定しなおず必要はありません。 

ただし、8時間な内であってを、頻繁に電源プラグの抜さ差しを行うと、現在時刻の表示に誤差が生じやすくなります 
ので、できるだけ電源プラグはコンセントに差したままの状態でご使用ください。 

>電源プラグをコンセントから巧いて8時間び経過すると、再度電源フラグをコンセントに差し込んだとき、表示部に - 
が表示されます。そのとさは時刻を設定しなおしてください。 

>現在時刻の表示が実際の時間か6大さくずれている場合を、時刻を設定しなおしてください。 



お使いになる前の準備 



















































■ 8 時間自動消义機宫旨. 































巧 


巧.:;.‘. 


イオン運転の基本操作です。イオンは機器上部の「吹出しグリル」から放出されます。 
運転の前に r ま全上のごを意」 をご確認ください。^^^4 〜 12 ぺ-ジ 


>違転中に □ ツクをセツトしたとをは、暖房運転スイツチおよびイオン達転スイツチの停止操作ながは、 
操作できなくなります。 _____ 

>停止中に□ックをセットしたときは、すべてのスイッチの操作げできなくなります。 恩百驟 30ペ- 


イ オン運転表示ランプ 


ずるには、□ツクを解除 (3 □ページ）したあと、 
t タタを夕 — 細してください。 


•夢乃巧。が-:を押す。 


「ピッ」と音びするまで巧します。 
^75^9^9' を巧すごとに、な下のよラ 


1111111 illliiiiiiiliiiiiliili 

iii 级 j 出しグ u ルに異物を入れないでください。 
1111 If オンを風フアンやイオン発生装置の故障の 
1議議療因にな D ます。 


!!黨;畿サイン(青色)は、をモードで手を誕したのち、 


、せ 1—- 、化か、、、 

、、押& ;ぷぶ;、ぶ、；、 

111羅転中に「ジー」や「カチツ'''カチツ」と音げ 
iiili 讓ることびあ D ますが、異萬ではありません。 
1111(量なオゾンの発生により、においを感じる場 
1111資がありますび、濃度はごくわずかであり健康 
111 ih 問題はありません。また、放出されたオゾン 
1111搂すぐに分解されるため、部屋に充満すること 
i 議釀 i まありません。 


岡贵オン運転すに□ックをセット巧0ぺージ } 
議議已た巧態で P ??? 5 を g を巧すと、イオン運転 
i ! 戀靜停止します。もう一度イオン運転を開始 
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フスタ！イオン運転) 






























いかた 


\ ^ \\ \、\、〜み& 乂 NS 乂み义义〜》^ペみ^ \乂 み乂、 


おはようタイマー篷提を巧う{暖房》 


画 


起巧前にお部屋を暖めておきたいときなど、お好きな時間に暖房運転を開始し、]時間後に自動的に停止 
する機能です。 


r おはようタイマー運転_!の前に、次の準備を行って<ださし、。 

»お部屋のガス栓を全開にしてください。 

• 現在時刻を設定してください。 19* 20 ぺージ 
»設定室温を調節しておいてください。（^!^^22 ぺージ 


おはよラ時刻ランプ 


•ッ"た’-うご;.-巧 J - やづみ.•がだ — ぶ--:、’：.な'；；•‘；。•巧--なでを'-’だ巧 


:::か:::::::公:::::::勉巡ど::::::公:- 

P …、-…、、…、、、…、、ぶ…… 

‘ ‘‘‘ >XvX*lvIv；vI*IvX*X*Iv-vXvIvIvI*Iv- 


.、歎燃焼 


、 1! 瓣 f 




胃胃を2回押ず。 

「ピ ッ」 と音びするまで巧します。に回） 

おはよう時刻ランプ点滅。 

表示部に「す B - OOj び点滅表示されます。 

(初めてお使いのとを） 

か- W - 羣 主译押し、おはようタイ 
マー運転の時刻を設定する。 

をド^ n-ooj まで押し続け、そのあとは、 
] 回ずつ巧して「す® を/扫」 に設定しまず。 

を2回押ず。 

「ピ ッ」 と音びするまで巧します。 (2 回） 

おはよラ時刻ランプ消!打。 

表示部び現在時刻表示にな0ます。 

(約10砂後に表示部び少し暗くな0ます。） 

1;•(上でおはよラタイマー運転時刻の設定は完了です。 


一、 t 、み、、、兰、、、、、、、か、 

ミ だ 'X 

\ I ra AL- \ 、、 s 

ill 覇回目(降に操作した場合は、前回設定した 
1111時刻び表示されます。 



iglj はようタイマー運輯の時刻は、一度セット 
ili ■ると記憶されます。電源プラグをコンセント 
11費 b あいた場合でを、次回運転するとをに同じ 
11持刻であれば、あらためてセットする必要は 
11をりません。 

liiis はよ5タイマー運転の時刻の設定のしかた 
li 妓、「現在時刻の設定」 （ 1日ぺージ）と同じです。 


參おはようタイマー蓮聽をセジトずる 


を押す。 


1ピツ」と音びするまで押します。 

んおはようランプ点巧。 

運乾/燃焼ランプ点口。（緑色） 

表示部に設定されているおはよラタイマー運転の 
時刻 n ： 10 ] び表示されたあと、約 10 秒後 
に現在時刻表おに通り換わ0ます。 

(表示部びかし暗くな0ます。） 

をおはようタイマー運転待機中。 

© 「午前7時10分」になる 
と暖房運転を開始ずる。 

‘1運転/燃焼ランプ点。。（赤色） 

光サイン(捏色)点な。 

$5胃（約] 0秒後に光サインび少し暗くなりまず。） 

錄ちちが綜獲ずると…… 

(2 おはようランプ点滅。 

:::約已分後に暖房運転を停止します。 

3縣閱鍵！ずるとぃ’一 

3運輯停止。 

:な疆：運転/燃焼ランプおよび光サイン（檀色）は消巧し 
ますび、おはよラランプは点滅し続けます。 

表示部び現在時刻表示になります。 

(□ツクびセツトされていれば、□ツクランプは 
lii 点なしています。） 

iii 運転停止から約10秒後に表示部び少し暗 < なりまず。 
« ^っを押すと、おはよラランプび消の■します。 

胃（約1日秒後に表示部がかし暗くなりまず。） 


ぶ念ぶ:ふ'、 

ii おはようタイマー運転は停止中かに、暖房 
1瞩霍転中やイオン運転中およびおやすみタイマー 
li 謹転中でち セッ トでさます。 

暖房運転中におはよラタイマー運転をセット 
ずる場合 

1暖房運転中にるがつを押ず。 

III ：：：, 暖房運転停止。 

III ; 運転/燃焼ランフ示色)一(緑色） 

(をおはようタイマー運転持機中。 


桶 足 '您 rs ：:、、： 


k おはようタイマー運転中は、設定室温が 「 H 」 
10場合でも、自動的に「2巨で」の設定で暖房 
P 転します。 

I をはようタイマー運転の待機中に、 

I 爹巧すと、おはよラタイマー運転は解除され 
議;す。もう一度セットしなおしてください。 
is はようタイマー運転の待機中に、電源プラグ 
i を抜いたり停電した場合は、復電後表示部に 
1「日日」び点滅表示され、おはよラタイマー運 
I ;親は解除されます。 

を巧すと、「日日」び解除されます。 

!翁ラー度セットしなおしてください。 
is はようタイマー運転の待機中に、機器び転倒 
i | も,たときは、表示部に rojj げ点滅表示され、 
讓5はようタイマー運転は解除されます。 
[、.、ミ®!!!.、;を巧すと、「3引が解除されます。 
を5—度セソ’卜しなおしてください。 

!窺在時刻を設定していないと、おはようスイッチ 
i ま受け付けません。 


〇おはようタイマー運転の 
待機中に戸气を押ず。 


IJ* r-： 〜々い 

夺巧だ 、 

養胃;;^^-ホ押してを、おはよラタイマー運転 
111を解除できます。 


おはようタイマー達龜を解除ずる 


便利な使いかた 


おはようランプ、運転/燃焼ランプ消な。 

おはよラタイマー運転び解除されます。 

(約10秒後に表示部び少し暗くな0ます。） 
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おやすみスイッチを巧してから、ご希望の時間 （60 分 • 4已分- 30分-1已分）び経過すると、自動的に 
暖房運転を停止する機能です。 



0胃胃を3回押ず。 

「ピ ッ」 と音びするまで巧します。 （3 回） 

おやずみ時間ランプ点滅。 

表示部に「 Sfi 」 が点滅表示されます。（初めてお使 


' —3 if 幸第を\送^5ぶ 、み、、 

\M ::、、Iぉ、、が 

_ ♦ 一度遇んだおやすみタイマー運転のセツト時間 

=5 ilili ホ記憶されます。電源プラグをコンセントから 

1111疲レた場合でわ、次回運おするときに同じ時間 
1111寮あれば、あ6ためてセツトするお藍はありま 
だん。 

iJ または b 。 管。 d を巧すごとに時間び切り換わ 11111 

りまず。 

が」分^「パ」分^「が」分巧」分^ 

:希望の時間を選びます。 


@胃胃! i を押ず 

「ピッ 」 と音びずるまで巧します。 

おやずみ時間ランプ消な。 

表示部び現在時刻表示になりまず。 

(約10秒後に表示部がかし暗くなります。） 
iU 上でおやずみタイマー運転時間の設定は完了です, 


Q を押して、おや 
みタイマー運輯の時間を 
定ずる。 


Oi 足''ぶ S 識品、、 

11 li 回目!;■(降に操作した場合は、前回設定した 
|議|!藐間が表示されます。 


i を押す。 


「ピッ」と音がずるまで巧します。 

暖房運輯中に;,"!を押した場を 
ミ①おやずみランフ点な。 

^表示部におやすみタイマー運転のセット時間び 
g 表示されたあと、約] 0秒後に表示部は設定室温 
i と現在室温表示に切り換わります。 

おをずあタイマ…讓転なおット赎閣錶 TS 巧蘭 

おやずみランプ点ミ威。 

；約5分後に暖房運転を停止します。 

おゃずみタィマー簿 I 旅セット隐驟織！後 

; (3; 運輯停止。 

:;停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみ 
ミランプ、運転/燃焼ランプ、光サイン（憧色）は 
消なします。 

(綻] 0秒後に表示部がみし暗くなります。） 

(□ックびセットされていれば、□ックランフ 
は点なしていまず。） 


« 产 W 、、 

が 

Ip 狡やすみタイマ…運転は、停止中やおはよラタ 
11謀マー運転の待機中でをセットできます。 

1111；だし、おはよラタイマー運転の待機中や停止 
hfr に^ iSi を巧すとすぐ に 暖房還転を開始し、 
111顯を望のセット時間び経過すると運転を停止しま 

I 除。 

やすみタイマー運転中は設定室温が 「 H 」 の 
11暴合でも、自動的に「2巨む」の設定で暖房運 
111醇します。 

載やすみタイマー運転中のセット時間の変更は 
!黎をません。セット時間を変更する場をは、い 
I 寮たんおやすみタイマー運転を解除し、27ぺ 
の「おやすみタイマー運転の時間を設定す 
g 藻」に従って再設定してください。 


0 おやすみタイマー運乾中に 
巧押す。 

暖房運転び停止します。 

停止後、表示部は現在時刻を表示し、おやすみランプ、 
運転/燃焼ランプ、光サイン（程色）は消むしまず。 
(約10秒後に表示部びかし暗くなります。） 


を押しても、が 
を解除することができます。 


便利な使いかた 
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「おやすみタイマー」に 7’28 ぺージ)と「おはようタイマー」に已 ’26 ぺージ)を組み合せてご使用できます。 


J ぶなお子様のいたずらや誤ってスイッチを巧しても作動しないよう、スイッチ操作を制限する機能です。 


〇 おやすみタイマー運転中に 
を押す。 

r ピッ」と音がするまで罪しまず。 

おはようランプ点な。 

表示部におはよラタイマー運転の時刻が表示さわまず。(約10秒間） 

© おはようタイマー運乾の 
時刻を変更する。 

でおはよラタイマー■運転時刻のセット。 

» 「おはよラタイマー運転の時刻を設定する」に 
igi 従って変更してください。^^^25ぺージ 

おがずみタィマ…薄鞍のセット隧閣終了 5 か肅 

ぶ おやずみランプ点滅。 

»約5分後に暖房運転を停止します。 

おやすみタイマー達驗のおジト隐簡綠後 

ぶ 「おやずみタイマー」運輯停止。 

ぶ 「おはようタイマー」運転待機中。 

iii 表示部び現在時刻表おにな0ます。 

W (約10秒後に表示部びかし暗くなります。） 


?巧だ W 、 

一け巧 . 々ち?、、一が〜《^««^かが'>がの》<>^'*、义み：の、 •：•：•：•：• 

誦熱めてお使いのときは、表示部!; 


.星. * 、 


組み合せタイマー運転中 I 



-運転げ解除され、暖房運転 


:ぶ… j を同時に押す。 


□ックランプ点な。 

□ックびセツトされます。 


暖房運転中に□ツクをセツトした場合は、 
の「切」操作ながは操作でをません。 


イオン運転中に□ックをセットした場合は、 
の「切」操作な外は操作でをません。 


P ックランプ点な中に暖房運輯する場合は、□ッ 
クを解除してから！ 跨巧してください。 


クを解除してか、、 
| p ックランフ点打中 i 
IP ックを解除してか 


/運転する場合は、 


' 電源プラグを8時間 iiU ; コンセントか b 抜いた 
1)、8時間]; Lh 停電したときは、□ックは解除 
されます 


〇 おはようタイマー運転の 
待機中にを押ず。 


と音びずるまで巧しまず。 


4* A、 

去巧 iXi 、、、 

••蝴•''知、、乂乂乂乂乂、\、、、、、、、、、、、、、、か 、〜、、 

jl | a み合せタイマー運転中にを押す 
||を、すべてのタイマー星転び解除され、暖房運転 
111 fe 停止しまず。 


停止中に□ツクをセツトした場合は、すべてのスイ 
ッチ操作びでをません。（□ックの辑除は除く） 


ぶ おやすみランプ点な。 

\ 暖房運乾を開始します。 

おやずみタイマー谨牵互のセソト廚間終了5か前 

; ぶ おやずみランフ点滅。 

^約5分後に暖房運転を停止しまず。 

おやずみタイマー達掠のセット時間経遇を 

、え） 「おやすみタイマー」選輯停止。 

ぶ「おはようタイマー」運転待機中。 

^表示部が現在時刻表示にな0ます。 

(約10秒後に表示部がかし暗くなります。） 


〇 □ックセット中に _T — ,が,4 
同時にり秒於上)押す。 


□ックランプ消灯。 

□ックび解除されます。 



. 


おやずみとおはようの維みをな運弦を巧う（暖房) 




スイッチをロックずる ro ック機能 J 






便利な使いかた 
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r M 是…ミ漁黑、 s 、： 

を'.、、、 I HI AL- 、、 

ill 象全装置げはた e いたとをは、音声「刚の場合 
i 議 iii 黎を報知音(音量「大」）でお知らせします。 

111 凄転中でち停止中でも切り換えることびでさま 

I !霧!!"。 

iHi 計度設定した音量は記憶されます。電源プラグ 
111をコンセントか6巧いた場合でも、な回違転す 
1111敎とさには前回セットした音量で運転します。 
111;藝源プラグをコンセントから抜いて8時間経過 
議顏讓毅、再度電源プラグをコンセントに差し込むと、 
議麵 i をの製品び使用できるガスの種類とガスコード 
illi 專用機器であることを音声で1回お巧らせし 
lilil 豪す。 

III 11；だし、前回セットした音量設定び「切」の場 
ill ! 教は、音声は流れません。 


報知音と音声の音量を切り換えたり、切ることびでさます。 
(報知音と音声を別々に切り換えることはできません。） 


<1 Si を押す。 

「ピッ」と音がするまで巧します。 

房慧是 I を1回巧すと、まず現在の音量設定を音声で 
お知らせしまず。 

• 現在の音量設定び「大」の場合 
「ピッ」「音量大です」 

• 現なの音量設定が「ル」の場合 
「ピッ」「音量ルです」 

• 現在の音量設定び「切」の場合 
「ピッ」「音声切です」 

続けて’胃®®を巧ずと、しツ下のように音量び切り 
換わり、音声でお知らせします。（約] 0秒の間に音 
量を切り換えてください。） 

初めてお使いになるとをは、音量設定び「大」に設 
定されていまず。 



エコ藻綻靴う（釀房) 


お部屋を暖房し、壁や天井などび暖まってくると、冷えているときに比べて、同じ室温でち人体にはかし 
暖かく感じます。エコ運転とは、設定室温までお部屋び暖まると、自動的に設定室温を下げたり燃焼を 
停止して暖めすぎを防ぎ、快適さを保ちながら、効率よく暖房運転をずる機能でず。 


巧でで忠.巧 


窃置"） 


エコランプ' 


エコスイッチ 



'驾 ，'，ハト故'ム お'。ぃ 'さし-' ミ. ‘パ化’:'：：. がり心か--かも 


〇暖房運転中に&を押す。 


「ピッ」と音がずるまで巧しまず。 

エコランブ点な。 

光サイン(緑色)点な。 


nn 

エコ遲車云/ \j 


緑を：エコ遲お / \植を：暖房運較 

エコ運転を開始します。 

エコ運乾のしくみ 

お部屋の温度び設定室温になってから30分※経過 
後、30分※に1での下げ幅で、2回にわたり自動的に設 
定室温を下げます。(設定室温表示は変わりません。） 
お部屋の温度が設定室温を超える場合は、自動的 
に燃焼を停止しまず。（燃焼を停止している間は 
設定室温は下びりません。）また、お部屋の温度び 
下びってくると、燃焼を再開します。 


a , 1 、 

由ぶ漁ぶ、で 

11 IP コ運窗中に自動ミ肖义した場创ま、運転/燃焼 
11 il 気ンプは緑色に点灯します。光サイン(憧色)は 
III 議継続して点なします。 

111柔コ運転中に自動消义した場合は、温風吹出し 
111圓りからしばらくの間、風が出続けます。 

11 i お部屋の温度び設定室温より高い場合でわいっ 
1111;ん点义して、すぐに消火することがあります。 



(エコ運転のイメージ） 


エコ透掠を解括巧■る 


〇暖房運転中（エコ運乾セット 
中)に! Z 立を押す。 


エコランプ消な。 

光サイン(緑色)消な。 

エコ運転び解除されます。 


— 
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資寅お知 S せ鱗雜の窝量を切り換える 


f 便利な使いかた 


ぶ 











































いかた 


汚^お规5だ機龍の内容 


スイッチを操作したとさや、安全装置び作動したときなどに、次のような報知音と音声でおな] 5せします。 


この製品は都巿方ス1 2 A ’ 1 3 A 用です。 
ガスコ ー ド専用です。 


この製品はプ□パンガス用です。 
ガスコード専用です。 

音量大です。 

音量ルです。 

音声切です。 

音量大です。音量大に設定しました。 
音量ルです。音量かに設定しました。 
音声切です。音声切に設定しました。 

現在時刻を設定でさます。 


おはようタイマー時刻を設定でさます。 


おやすみタイマー時間を設定でさます。 


現在時刻を午前(午後） * * 時* * 分に i 
た。 


電源フラグをコンセントに差し込んだとき 
(都市ガス 12 A '13 A 巧の場合） 

※ただし8時間じ(内の再通電時は除く 

電源プラグをコンセントに差し込んだとき 
( LP ガス用の場合'; 

※ただし8時間じ(巧の巧通電時は除く 


を続けて巧したとき 


1 . :を巧して、現在時刻の設定モードに入った< 

防刻園妻を 

現在時刻の設定モードから防；；; P を1回押して、 
よラタイマー時刻の設定モードに入ったとを 


おはよラタイマ…時刻ぶ設定モー 
巧して、おやすみタイ^一巧間丈設; 


，まし現在時刻の設定モ…ド： 
刻を設定(変更）したとを 


y を押し現在時 


おはようタイマー時刻を午前(午後）**時**分 I おはようタイマー時刻の設定モード1 


I し設定しました。 


おやすみタイマー時間を**分に設定しました。 


ピピピッ1回現在時刻を設定してくださ1 


暖房運転を開始します。 

設定は約]ぴ C です。 

1時間に1回、換気をしてください。 

暖房運転を開始しまず。 

設定は最大燃焼です。 

1時間に1回、換気をしてください。 

暖房運転を開始します。 

設定は** ° c です。 

* * 二 1氏17 J 8 J 白、20、21、22、23、24、2已、2日 
1時間に1回、換気をしてください。 

設定は** ° C です。 

* * 二1日、17、18、19、20、21、22、23..24..2己、26 
設定は約] 0でです。 

設定は* *° C です。 

* * 二16、17、1呂、1日、20、21、吕2、23、24、2己、26 
設定は最大燃焼です。 

暖房運転を停止しました。 



を巧し、おはよ5タイマー時刻を設定(変更）したとを 


おやずみタイマー時間の設定モードごし…ザ…-ん"…で: 
を巧し、おやすみタイマー時間を設定(変更）したとさ 

現在時刻び醜されて L ザよレが態で..を巧し- 
時刻/時間の設定モ…ドを終了したとき 


を巧して、暖房運転を開始したとを 
(設定室温び L のとさ） 

;を巧して、暖房運転を開始したとさ 
一受定呈品 t ) H のとさ） 

、を巧して、暖房運転を開始したとを 
馈定室温が H 丄かのとき） 

暖房産窗中に を押して設定温度を下げた 

(変更不可のとをはポポと鳴ります。） 

暖房運商中 i こ[…ご 一 J を押して設定温度を上げた 
(変更不可のとさはピピと鳴 ります。） 

’ — ^、*、、、を巧して暖房運転を停止したとさ 


□ックを設定しました。 


I ックを解除しました。 


を同時に巧して、□ックをセットし 


□ ック中に暖房運転スイッチおよびイオン運転スイッチ 
による停止操作 j ツがのスイッチ操作をしたとを 


を同時に1砂じ(上巧して、□ックを解除 


解除は1砂じ(上巧してくださしん 


おはよラタイマーをセツトでさません。 
現在時刻を設定してください。 


おはようタイマーを午前(午後）**時* * 分にセ 
ットしました。 


□ックを解除するとを ( 
じ(上巧さなかったとき 


現在時刻か蒂定されていない状態で、!を巧したとき 

現在時刻び設定された状態で、を巧して、おはよ 
5タイマー運転をセツトしたとさ 

おはよう mm/mm 

おはよラタイマー運転待機中に i j.L 

を押して、おはよラタイマー運転を解をしたとき 


おはよ5タイマー運転中に該 ！または陽;品為品;為を 

巧して..おはよラタイマー運商を解おしたとを 


おはようタイマー運転げ終了する5分前 


おはようタイマー運転び終了したとき 


^^3を押して、おやすみタイマー運転を開始^ 


おやすみ 運転/燃巧 

おやすみタイマー運転中に拉這^またはを 
押して、おやすみタイマ…運乾を解除したとさ 

[:一品-;；1 を巧して、エコ運転をセットしたとき 

を押して、エコ運転を解除したとき 





便利な使：； 
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機器を左ちそれぞれ約 20 度まで回転させることで、お好みのち向に温風の向きを変えることができます。 

A を意- 

A ♦暖房使用中および使用直後は、操作部-取っ手な州ホ高温になっていまず。 

_ やけどのおそれびあります。特に温風吹出し□付近、エアつィルター部などの高温部には触れなし^ 

でください。 


I 回転させたとさに機器が転倒したり、ガスコードやガス接続口、および電源コードに 
ようにガスコードや電源コードはかしたるませてください。 

I 機器び転倒しないように、ゆっくり回してください。 

I 機器を回転したあとに、温風吹出し□の前に可燃物びないか確かめてください。 


機器®上部を、 
両手で押えて 
回ず。 


ゆつ<0回して、お好みの 
ち向に調整してください。 


質!賴5議度 




^么ミを意-^ 

♦機器にもたれかかったりしまずと、転倒の 
おそれげちります。特にルさなお子様の 
し、るご家庭はごミ主意ください。 

♦台脚の回転部に手を入れまずと、手を挟んだ 
り、けがをずるおそれびありまず。特にルさ 
なお子様のいるご家庭はごを意ください。 

•ガスコード、電源コードを台脚の回転部に巻 
さつけないでください。機器び故障したり、 
ガスコードや電源コードが破損し、ガス漏れ- 
感電•シヨート-かおの原因になりまず。 


I 機器本体を手で押えたとさ、静電気や微ルな振動のような感覚を感じることが 
ありますび、異萬ではありません,。気になる場合には、コンセントに差し込む 
電源プラグの向をを換えてください。 



かさなお子様のいるご家庭では、回転により手を巧んだり、けがをずることを防ぐために 
スイーベル機構を固定してご使用になれます。（付属のねじを使用して固定してください。） 


〇機器を倒し、台脚の裏側が 
見な状態にする。^—〜〜 



@付属のねじを使用して台脚 
の裏側か6本体に向ってね 

じ 込む。た,±。，一.； 誠 


货ドライバーを使用して、 
矢印のついている下側の 
巧にねじをねじ込みます。 


A を意- 


♦機器を倒ずとき、台脚の回乾により、手を挟 
まないようにごを意ください。 


11 it : 体と台脚び平行になる形でねじを回してくだ 
顏義1難い。平巧でないとねじは人りません。 
iiiiia じは最後まで確実に回してくださし、ねじを 
1111 P 後まで確実に回さないとスイーベル機構を固 
ii 顔 i 產できない場合びあります。 
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巧!つておいて < だをい 




安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行ってください。 

- A 警告- 

® •修理-改造-分解は高度な専門知識が必要でず。 

参エアフィルターの脱着な外は、お客様ご自身では工具を使用して絕规こ分絕したり修理-改造は 

分解® j と 行わない。 

一酸化炭素中毒や义災および機器故障の原因になります。 


吕常の点模 


曰常の点横 • お手入れの際には運転を停止して必ずガス栓を閉じ、機器び十分に;令えてから電源プラグを 
コンセントからないてくださし、。 

機器本体にはま全に関する ごを 意ラベルび張り付けてありまず。巧れたり、読めなくなったときは、 
やわらかい布などでちれを拭さ取って<ださい。また、お手入れの際に、はがれないよラにを意して 
ください。をし、はがれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスで 
新しいラベルをお買いまめのラえ、張り替えてください。 


◎巧のチェックポイントを点検してください。 


一巧！. くを猿ごり了巧ずご々 . 

4戀漏!!戀隱!11戀11111獲繼鐵|1獲議!毅! 

. なしくゎ:,"'卜こす)でん!.，すか？ 

L ほこ广,繁乂广，けあこ’' J ； せんだク 


接続部を点検する（巨’17 ’ 1目ページ） 
ガスコードを点検する （6 • 17 ’ 18ページ) 


電源コードを点ホミする (7 • 8 ■ 17ぺージ) 
取 D 付けを点検ずる （4 日. 41ぺージ） 


フィルター掃除サインを確認する （39 ぺージ) 
エアフィルターを掃除する （3 日〜41ぺージ） 




礫器のおを入れ （ 1力ちに1回穏度） 


1力ちに1回程度、もしくは巧れたらそのつどお手入れしてください c 

〇運転を停止する。 

機器び十分に;令え、巧流ファンび止まり温凰び出なく 
なったこと、およびイオン送風ファンび止まり吹出し 
グリルから風が出なくなったことを確かゆてください。 

@やわ S かい布を飯るま湯で广心 
热 S して、よくしぼってか 誌 

ら拭く。 / •化ぎそ 

特に巧れのひどいときは、誦规こ使 
やわらかい布に台所神 就ぉ 

性洗剤を]けてなき取] Il k とかあ 



I お手入れの際は、けがを防ぐためにも、手袋 
をはめて巧ラことをおずずめしまず。 

I 化ぎぞうをん、スプレー式洗剤、酸性やアル 
カリ性洗剤、ベンジン、シンナーなどは、絶 
巧に使用しないでください。塗装の色びあせ 
たり、樹脂製の部品が変色したり、割れるこ 
とびありまず。 


歯参邁風砍おし口巧お手入れ （ 1力巧に3回程度） 


1力月に1回程度、をしくは巧れた b そのつどお手入れしてください C 

0運転を停止する。 

温風吹坦し□が十分に冷え、対流ファンび止まり 
温風び因なくなったことを確かめてください。 

@温風吹出し□を、電気掃除 广心 
W 機などで掃除ずる。 •提 S 

温風巧出し□に白い粉や巧れび付着することびあり ！戀 "と一 
ますび、異甫ではありません。そのよラなとをやち 届風的 

れびひどい場をは、指をけびしないよラ手袋をはめ 衝撃を 
て、やねらかい巧でおき ノ， 11 び巧り 

取ってください。 ん ^ 11かねり 



I 化学ぞうさん、酸性やアルカリ性洗剤、ベン 
ジン、シンナーなどは、絶対に使用しないで 
ください。 

I 温風吹出し□のルーパーを、強<押えたり、 
衝撃を加えたりしないでください。ルーパー 
び巧れたり、 巧がったりして、温風の方向び 
かわり、巧や力ーペットなどが変色ずること 
びありまず。 
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参エアフィルター.薇溫部のおを入れ （1 力巧に1医!禮度) 


1力月に]回程度、もしくはちれたらそのつどお手入れしてください, 


〇運転を停止する。 

温風吹出し□び十分に;令え、対流ファンが止まり 
温風び出なくなったこと、およびイオン送風ファン 
び止まり吹出しグ U ルから凰び出なくなったことを 
確かめて < ださい。 

Q エアフィルター•感温部を 
電気掃除機などで掃除する。 

電気掃除機のブラシなどを使って、エアフィルター 
を装着したまま、 エアフィルターを変形させないよ 
ラに、ほこりを吸い取つてください。 


エアフィルター 



) 、 ' 神を、震 、''? r 

ilil ちれがひどい場合は、エアフィルターを取りが 
1111 IL . はたきややわらかいブラシなどで、詰まっ 
illl 家いるほこりを取り除いてください。 

111組などの特にひどいちれげ付着しているとき 
iii 護敎、エアフィルターを取りかし、台所用中性洗 
111護翻で手早く洗い、水気をよくきってから十分に 
襲議 i 豁燥させてください。 

广 一 A を意- ' 

♦酸性やアルカ U 性洗剤、ベンジン、シンナー 
などは絶対に使用しないでください。 

塗装の色びあはたり、を色したり、部品びを 
形-破損ずることがあ D を険でず。 

11義 I ：アフィ j し夕一の網部に水が付着していると、 
1111まこり詰まりと同じげ態となり運転しないこと 
i 議11教あります。お手入れ後の水気は十分にきって 
<ださい。 


^7ィルター胃がインか爲滅したる ち 


♦エアフィルターにほこ0び詰まったり、力ーテンなどの障害物でみさびれたり 
すると、フィルター掃除サインの赤色点滅と音声で、お掃除時期をお知らせし 
ます。この場合、障害物を除去してください。また39〜 4] ページのお手入れ 
方法に従って、エアフィ j し夕一の掃除を行ってください。 

参運転したままほこりの掃除を行ってをフィルター掃除サインは消灯しませ 
ん。再運転を行って<ださい。 

♦エアフィルターを掃除してをフィルター掃除サインび消なしない場合には、 
機器内部にほこりやごみび付着していることび考えられます。「点検整備(有 
料)」を受けることび必要となります。（お買い上げの販売店、またはち)よ0 
のガス会社(供給業ち)にご依頼ください。） 


P 扭巧 48へーシ 


I フィルター掃除サインが点滅しているとさは、最大燃焼量を下げて暖房運転を行います。 

I エアフィルターがほこり詰まりをしたり、温風吹出し□に障害物びあったり、機器の後方と壁び 
近かったりしたとさは、機器内部び臭萬に過熱します。 

フィルター掃除サイン点滅をわ運転を続けると、機器が自動的に違転を停止することびあります。 
>フィルター掃除サイン点滅中は、イオン運転は動作しません。 
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エアフィルター上部にある 

2つのクリップをクリス吕巧シ^ 

ゆるめる。 



Q エアフイルターを取り外す。 


① エア フィ ルターを 
少し手前に引<。 
⑨上にスライドさせ 
て取りかす。 



©内フイルターをエアフィル 
夕—か！5取り外ず。ィ乂 


エアフイルター内側のツメび S 
内フイルターを取りがします。 


磐 ' J 


© 内フィルターを電気掃除機 
などで謙ずる。/ 



♦エア フィルターを 取りがしたまま運転ずる 
と、機器内部にほこりび入り、機器故障の原 
因になりまず。掃除をはおず元の位置に確実 

にセットし、ク U ップを締めてください。 

、-/ 


>将にひどいミちれが付着しているときは、台所用 
iP 性洗剤で手早く洗い、水気をよくきってから 
g 断分に乾燥させてください。 


造 j 主意 


>酸性やアルカ U 性洗剤、ベンジン、シンナーな 
どは絡巧に使巧しないでくだをい。 
変色したり、部品げ変お•破損することがあ 
りを険でず。 


エアフイルターのが on レか也 


知つておいてぐださい 
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フィルタ…の取りけけね /L 




知つておいて<ださい 
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S …又ン链みで，*しけ5<ぶ靜議辑麗扳 
運転前 しな了。た猿％ウスコートを脱驚した後 

_ y 巧が:現驻を谋驻:;:現:が:窝巧お:沒を离:を;:窝:をを:;:茲巧を^^ 


た’ .—.- らんを 。-、I 
こ密巧になごななつ: 
し-し、，:居'|-ぃ， 


ぶ乙とをや、しばさく i 
、つを後の暖房違転鷄 
il ! 議議議 ii 誦誦議圓 i |! 


圓 aiiiii 議誦議繼圍11111 iM 


ガスコード内に空気び入ったためです。いったん点火 
してから失火した場合は、再点火機能が自動的に]回 
だけ作動します。 

機器内部の部品などに付着している油やほこりが焼ける 
ためです。しばらく換気しながらご使用くださし、また、 
フ□-リングのワックスなどび温風に加熱されて、におう 
ことがあります。しばらくすると自然になくなります。 

ガス通路を開閉するための電磁弁（電気で開閉する 
ガス弁）び作動するとさの音です。 



」蘇义をや*隱驚停化をに r チリ i チ yj L 
[ r つジン、つジシ: J とキシ安窝だ嫩る 。_ ]- 

」あ出しグリルから[カチッカチジ j L 
零議画■議議議議圓議圍圍戀圓圍戀1旷 

(1 議議画 iiili 議圓鎖議戀111111|1»阔 

」びろ緑媛にがわる々また、暧廃運乾が L 
I 婷をしているのに光サインが摄镑に「 

酵議圍圓義圍圍圓圍誦圍 II 圓誦圓 I 

」'暖房を寧出してをずぐに嫌 i ファン(溝 V 

考議瞧圓麵 I !瞧麵圍議睡圍議誦1!賢 

」購誇停と後、醜暖房還転探巧をレで L 

il 麵議纖!戀議隱議!1繼圍 》 ii 議議麵襲画！ ■ 

[ 鬻つて電源プラグを據いてしずつたた I 
こめ、ずぐ薰レ茲んで媛房蓮転簿巧をレ: 
||麵!!戀壓戀 iiiiiii 議麵議議誦議議麵議議議薦 i 

J おはようタイ7—漢転擦ホをしたのに L 
1騰誇違稳が停止する。 「 


機器内部の部品などび加熱や;令却される際に金属が 
膨張、収縮して発生する音です。 


イオン運転時に出る音です。異常ではありません。 


!転中に燃焼び停止したためです C 


機器内部ををやしてから自動的に止まります。 


巧部びをえるまでしばらく待ち、約20秒たってから ミ 

自動的に点火します。 © 

-^ い 

-^て 

内部が;令えるまで数分間待ってから、再度暖房運転 
操作をしてください。 さ 

い、 

おはようタイマー運転をした場合、1時間たつと自動 
的に停止します。再度運転操作をしてください。 
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この機器には、安全装置び作動したときのお知らせ機能びついています。使用中に機器び停止したら、 
安全装置が作動していないか調べてください。 

対流ファンび回っている場合は、つアンび止まってから確認してください。 




• 暖房とイオン運転の同時運転中にを全装置び作動し、エラ…ま号を表示して停止する場合には、両方め3 
が停止します。暖房運商スイツチまたはイオン運窗スイツチを巧すとエラー表示は解除されます。 

• 巧全装置び作動したときは、報が音音声宿声「切」のときは報知音のみ)でおが6せします。 

(過電流防止装置作動時や停電時は、報巧音'音声は鳴りません。） 

♦ ま全装置作動時の表示は、暖房還商スイツチまたはイオン運転スイツチを押すと解除されます。 

• お部屋の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、十分にお部屋の換気をせずに巧運転しますと「,|《点滅 I [ 
点滅_1 「 W 点滅 j などを表示して運転をしない場合げあります。十分にお部屋の換気を巧った後、再運転してくだが 
♦ま全装置び作動した後、点検して再運転してち、たびたび同じような作動を繰り返すような場合は、お舅 
上げの販売店、またはをよりのガス会社（供給業者）へご連絡ください。 


室内で換気不十分な状態で使用したり、エアフィル 
夕一にほこりび詰まっているときに起こります。 
f ガス栓が開さた D なかったとをや、ガスコードを脱着した後） 
I などにわ点滅します。（点义後約1分間または燃焼量を化時り 


燃焼したまま機器を持ち運んだり、機器び倒れたとき 
などに起こります。 


I ' 搏11霉瞭％谋フタンが国つていることが忍。をすを 
-ご場を*舞潔フアンが此まっでか6濃緯11辕スイク 
^チを1を巧して4 f なの涛鍊表をぞ辭較して、巧蓮転 

畜1をち〕ぶ4 転 I - ~<ム-で ,|、、,1 

友い''し心めてろ。 I 艇 '母巧でぶ、 d. •パ?を制 I — 、、 -r’l 一 . -J 

.房讓転スイジ:?る j 恩押して、 pjgj 藏滅葱ホを鱗 
おやすみスイッチ、おはよ： しこ巧逕辕 L てく洽さし、（巧し纔けなし巧くだ 

卜したり、]己秒しツ上巧し続け-し -I) ---nr- 了十ザち -V ん兮す’--づ^け1巧ドム, 

ぷ廣でず。お畏い±げ巧躁売店' まを巧をよりめガス 
韵よ縱総藥者ミへご鷄籍くだ筑、。 


纖療)へご違絡く裳をい。; 
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ガス栓を閉じ、電源ブラグをコンセントか 5 抜き、ガスコードを取りがしてください: 


参機器の点検-お手入れをしてか5保管してください。 

•各部のちれを取り除を、ほこりなどの異物び入らないよラにビニールを掛けてください。 
•特にガス接続曰やガスコードには、ほこりやごみび入ってガス通路を詰まらせないよラに、 
付属のキヤップをして < ださい。 

参湿気やほこりのかないところに保管してください。 

參お巧めになったとさの箱に入れておかれると便利です。 

参べランダなど直射日光の当たる場所や高湿になるところでのイ呆管は樹脂部分の変色や変形の 
おそれびありますのでお避けください。 


参アフターサービスについて 


「故障かな？と思ったら」 （42 〜44ぺージ)、「安全装置び作動したときの処置 J (4 已 -46 ベージ）を見 
てをラー度ご確認ください。 

A 警告 

^ ご確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさ 5 ない 

でお買い上げの販売店、またはらよりの大阪ガスにご連絡ください。（別添の「大阪ガスのお 
vjy 問い合わせ先 J 参照） 

そのままご使用になりまず と、 故障や 感電- やけど-—酸化炭素中裏-ガス 漏れ- 义災の原因 
になります。 

なお、ご連絡いただ<とさは、次のことをお知らせください。 

(1) 品名…ガスフアンヒーター 

(2) 型番…本体左側面に張り付けてあります。 

(例）140-曰703の 13 A の場合 



-型; 
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(3) 現象（できるだけくわしく） 

(4) お名前-ご住所-電話番号-遵慎（できるだけくわしく） 


么警告- 

ガスには、都市ガス数種類および LP ガスの区分があります。 

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、 
転居先のガスの種類をご確認のラえ、をよりの大阪ガスまたは乾居先のガス事業を（供給業 
ち）にご相談ください。 

ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もありまず。 

♦転居にとをなラ調整や改造の費用は、保証期間内でち有料となります。 


本書裏表紙に保証書がついていまず。 

•保証期間中は 

イ呆証書に記載のように、機器の故障につし)て修理いたします。くわしくは、保証書をご覧ください。 

イ呆証書を紛失されまずと、無料期間中であってわ修理費をいただくことびありますので、大切に 
保管してください。 

ち保証期間経過後の故障修理について 

お買い上げの販売店、またはわよりの大阪ガスにご相談ください。 

修理によって機能び維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。 


♦補修用性能部品の保有期間は、当製品の製造む切後7年間となっています。 

なお、捕修用性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 

ただし、保有期間経過後であっても浦修用性能部品の在庫びある場合は、有料修理いたします。 


ろ横整備のあずずめ t 有お) 


•長期間、ま全快適にご使用いただくために定期的に （3 シーズンに1回程度）「点検整備」を受けられる 
ことをおずすめしまず。 

• 「点検整備」は、お買い上げの販売店、またはわよりの大阪ガスにご依頼ください。（有料） 

#「点検整備」の内容は、下記のとおりです。 

①機能部品の点検、確認 
③掃除整備 
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腾誇の旨やずは窓撥巧を碁举にしてお D まず i 



1 40-5703 -140- 已 713 • T 40-5723 

_ ブンゼン燃焼式 

開放式 
強制対流式 

_ 連続放電点义方式 

都巿ガス1 3 A ’ LP ガス用;11畳まで都市ガス1 2 A 用;10畳まで 
都市ガス1 3 A ， LP ガス用:15畳まで都市ガス1 2 A 用:14畳まで 
_ ^&546 X 111440 乂奥す51己已（脚]普区2巨 0) 

11 .4 k 浸 

AC 100 V 、 己0/白 OHz 

_ 41 /42 W (待機時 0.8/0.7 W ) _ 

2 m 

不完全燃焼防止装置(熱電対式） • 立消え安全装置(熱電対式） 
転倒時ガス遮断装置’過熱防止装置(温度ヒュ…ズ、ヴ…ミスタ） 
過電流防止装置(電流ヒューズ）•停電時安全装置 
スイッチ回路安を装置’呂時間自動消义機能 

熙扱説明書’3年間保飄登録はがき•为坂ガスのお問い含ねせ先•ねじ ( 1勒 


1 40-5723 


使周ガス•使用ガスクル…プ 


型式名 1時間当たりのガス消寶霞 ガス接続 


—1 

I 



0.7 巴 kVV (3 已日〇〜巴己 Ok 日 ai / h ) カスコ…ド(別売） 

0.71 kW 设260〜色1 Okcai / h ) ガスコード用 ij 売) 

4.07〜 

0.9 日 kW の.2日〜0.07 k 呂 / h ) 

ガス〕-ド側鼠1 



























